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Minima (stehende Wellen) der elektrischen Kraft entstehen, erstere nam-
lich an Orten, wo die elektrische Kraft der einfaUenden Welle gleich-
gerichtet ist mit der der reflektierten Welle, letztere dagegen an Orten,
wo die einfallende mid reflektierte elektrische Kraft entgegengesetzt ge-
richtet sind. Aus der oben gegebenen Regel fiber die Lage der magne-
tischen Kraft zur elektrischen folgt, daB die Maxima der ersteren auf
die Minima der letzteren fallen und umgekehrt. Denn ist die elektrische
Kraft der einfaUenden mid reflektierten Welle z. B. gleichgerichtet, so
mufi nach der dort gegebenen Regel die magnetische Kraft der einfallen-
den Welle entgegengesetzt gerichtet sein zu der magnetischen Kraft der
reflektierten Welle, da die Fortpflanzungsrichtung der einen Welle der
der anderen entgegengesetzt ist. Bilden sich also stehende Wellen
aus, so fallen die Bauche der elektrischen Kraft zusammeu
mit den Knoten der magnetischen Kraft mid umgekehrt.
Die magnetische Bnergie hat den Wert [man vgl. (25)]:

die elektrische Energie:

Fiir Wellen von einerlei Richtung ft = 'f i = 0 oder f 2 = 92 = 0) ist also
die elektrische Energie iiberall imd stets gleich der magnetischen Energie,
dagegen liegen bei zwei entgegenlaufenden Wellensystemen die Maxima
der elektrischen Energie an denjenigen Stellen, wo die magnetische
Energie ein Minimum besitzt mid umgekehrt. Dieses Gresetz ist leicht
verstandlich nach der Regel, welche fiir die gegenseitige Lage der Knoten
und Bauche der elektrischen und magnetischen Kraft bei stehenden
Wellen gegeben ist.

Die gesamte elektromagnetische Energie hat den Wert:

W + T = --           + fs2 + <P,2 + <P,!]

oder fiir den Fall, dafi nur eine in der Richtung der positiven Z-Achse
fortschreitende Welle vorhanden ist (f2 = 'f 2 == ^) :

?x2) dv.                       (42)

Wir bilden nun mit Hilfe von (36), (37), (39), (40) die Kompo-
nenten des Poyntingschen Vektors nach (30). Es ergibt sieh <SX und
Sy = 0. Die Energie schreitet nur in der Richtung der Z-Achse fort.chwacht werden, so steht wiederum
